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II. EPHEMERIDES METEOROLOGIOE, 
Barometric*, Thermometries, Epidemic*, 
Magnetic*, ULTRAJECTINyE confcriptd. 
* Petro Van Mufchenbroek, L. A. M. Med. 
O' Phil. D. Phil. MatbeJ. Profejj . in Jcnt/. 
Ultra;- Annis 1730, 6 s 1731. 

EPHEMERIDES Jnni 1730. 

S I per totum Terrarum prbein unanimi opera Me- 
teori§ qbjfervandis nqtandifque incumberent Phi. 
lofophi, breviffimo tempore Hiftoriam ventorum, 
anniverfariorum, liberorum, conilantium, motionum- 
que abfolutam haheremus, qui enim Ephemerides, 
ubivis conditas, inter fe compararet, originem cujuf- 
cunque venti, iter qqod abfolviffet, ubinam dehilfet, 
manifefto detegeret: videret hie quotnodo a ventis 
nubes verfus quafdam delatae plagas ab oppofitis ven. 
tis fuiflent condenfatas, aut ab aliis admiftis nubibus, 
e# divert, (Ihua terra: regione generatis, debebant pro- 
ducere pluvias, novos ventos eorumve impetus in- 
tendere, effervefcentiasfufcitare,fulmina incendere & 
tonitrua •, quorum omnium caufam nunc tanrum con- 
je&ando aflequimur, aut ignoramus : Videret harum 
Ephemeridum fpe&ator univerfae Atmofpherte fabri* 
cam, 8 t indolem ; de qu& vix aliquid hucufque 
propter obfervationum penuriam cognofcimus. At 
doiendum pauciflimos^jufmodi Ephemcridibus confcri- 
bendis eruditos operam navare, adeo ut vix ex hac 
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alterave comparata inter fe mill turn lucis utilitatif- 
que capi queat: excitavit acutiffimus yminus Epi- 
ftola invitatoria aliquos, qui alacri animo hunc la- 
borem non detre&arunt: gavifus fai Lipfiae diligen- 
tiffimum Philofophum accuratiffimas Eruditorum a&is 
inferuifle Anni 1730, Obfervationes Meteorologieas, 
quae cum noftris comparata; oftendent, quantum eo- 
aem die variet 'Lipfiae & Ultrajefti Atmofphera, 
quam difcrepantes regnaverint Venri: quantum gra- 
vitas incumbentis aeris major huic quam alter! loco 
fuerit, quje cun£ta fpe£tatorem voluptate certo certi- 
us perfundent: fperanda in pofterum meliora tempe¬ 
ra, quibus plures Ephemerides fimul lucem adfpici- 
ant, nunc ad noftras nos convertamus. 

Jamarius admodum moderate friguit, exhibu- 
itque plurimos ferenos dies ; gelavit, fed cum frigi- 
diflima erat terepeftas, Thermometrum modo fubfe- 
dit ad gradum 18, idque femel tantum. Fuit Mer- 
curius in Barometro die vigefimo primo ad altitudi- 
nem ap ft poll, quae tantaeft, ut non meminerim me 
cam unquam majorem animadvertiffe. Coelum adeo 
piulchrum & fere.num nec magnis nec fubitaneis muta- 
tionibus caloris obnoxium fere omnes a mortalibus 
iegritudines profcripferat, fi Variolas exeipiamus, 
qua; confluentes, malignae, ejufdemque indolis erant, 
ac fub finem elapli anni notavi, pauciores tamen, quos 
inyaferant, interfecerunt. Acus Magneticas in eodem 
reliqueram ftatu ac praeterito anno, nolens eas vi nova, 
dudtu fupra Magnetem, impregnare: manfit visMag- 
netica per totum annum in Inclinatoria acu fatis vi- 
vax, quid Peclinatoria: coptigerit menfe Maio, in¬ 
fra nutabp. Maxima inclinatio hoc menfe fuit 73 0 2$'. 

Minima 
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Minima 72 0 45', Declinatio maxima 13 0 %V. Mini¬ 
ma ii° 

Februaries fatis humidus fuit, moderate frigidus, 
paucifque aquilonaribus agitatus, nullae in Atmof- 
phera magnae aut fubitanex caloris frigorifve vicifli- 
tudine?, unde pauciflimi xgrotantes: VarioJx tamen 
manferunt confluente?, minus malignx prioribus. 
Die decimoquinto, hora vefpertina decima Auroram 
Borealem detexi, live nubem modo lucentem, nullos 
vibrancem radios ; cum nihil inloliti continere videba- 
tur, ipfi ulterius obfervandx non impendi tempusaut 
operam: vidi in Britannorum A£hs Philofophicis, 
eodem die Geneva; Auroram Boream placidiffimse 
lucis fpe&atam quoque fuifle, ejufque elegantem de- 
fcriptionem cum Societate coinmunicatam in N° 913. 
pag. 279, 

Indinatio acus maxima fuit 74 0 io'. Mini¬ 
ma 73 0 15'. Deciinatio maxima 14° 6'. Minima 

13° 8 '. 

Admodum pluviofus fuit Martins In Barofco- 
pio Mercurius plerumque humiiis, nullx tamen tem- 
peftates fxvierunr, quibus cxteroquin hie menfis infa- 
mis evafit. Aquilonares pauciflimi fpirarunt, hinc 
falubre cccium, vix morborum femina afferens 
difpergen fve : Jam mitiores evaferunt Variola?, 
difereta? hiuc inde dabantur, neque confluentes adeo 
copiofle, aut lethales quatn fuperioribus menfibus. 
Sexto die hora vefpertina oftav;i Auroram Borealem 
ipeftavi} ha?c exigua erat 5 nubes m plaga feptentri- 
onali parva, 10 gradibus fupra horizontem elevua, 
inxquali terminata limbo luperion, alba fuperius, 
nigrior inferius, virgas aliquot emifit lucentes, breves 
vix 30 gradibus fupra horizontem elevatas, qua? fe 
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mutuo excipiebant, interje£to tamen notabili tempo- 
ris intervalio, quo nihil apparebat : hora decitna 
nullum amplius ejus veftigiutn dabatur. 

Inclinatio acus maxima fuit 75 grad, minima 
66 ° 15'. Hie tamen aliquid mirandum contigit, cum 
enim vigefimo quinto die inclinatio erat maxima 75' 
graduum, poftero die fuit tantum 66° 15. Nulla 
tamen hujus diferiminis caufa in aedibus meis fuit, 
eftque haec acus Inclinatoria illius indolis 6c probita- 
tis, ut (i ex fitu fuo turbatur, intra horam eundem 
Inclinations gradum oftendat, quemadmodum pluri- 
bus fpe&atoribu?, atque inter eos nuper Maximo Sa- 
gacifiimoque Philofopho J. Th. Defaguilerio me 
amiciflime invifenti oftendi. Magis admirabar hoc 
Inclinations diferimen, cum acus altera, qua* Decli- 
nationem oftendit, modo unius minuti differentiatn 
exhibuerit: Quot non reliant in Magnetica feientia 
a pofteris enucieanda > Inter omnes obfervationes 
hujus menfis in acu Inclinatoria captas, magnas mu- 
tationes obfervavi, nunquam vero vidi minores ali- 
quo menfe, quam fuerunt illas in acu Declinatoria. 

Laetus, moderate ficcus fucceffit menfis Aprilis> 
cujus grato calore laete gertninabant arbores & plantar, 
ita ut opima meffis ex ridentibus undique pratis fio- 
rentibufque £C virentibus arboribus fpe maxima ha- 
beretur: fertilia bis mugiebant tonitrua : feme! lumen 
Boreale apparuit, nihil praeter folitum exhibens, Pau- 
ciores iterum regnabant Variolas: Vernales Intermit- 
tentes Tertianse more folito in Scenam prodierunf, 
nequaquam pertinaces, aut malignae, nec etiam copi- 
ofae, nec infueta fymptomata excitantes. Hinc inde 
Peripneumoniam animadverti, fed benignam, quae 
nonnunquam fponte refolvebatur, rdiquando Venae 
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fe&ionem 8c remedia poftulabat; pauciffimos in- 
teremit. 

Inclinatio acus maxima fait 72 0 30'. Minima 
68° 45'. Iterum hoc menfe idem prodigium conti- 
git, quod fuperiori; ut nempe acus* ex Inclinations 
maxima redierit lequenti die ad ininimam : acu decli- 
nationem oftendente vix uila interea temporis muta- 
tione agitata* Declinatio maxima fuit tantum 13° 7'. 
Minima n° 4 6', Tantopere motu retrogrado acus 
nautica hoc menfe delata fuit. 

Quoties menfe Mato non mugierunt tonitrua ? Vix 
id frequentius ullo tempore obfervatum fuit: eft ta* 
men Maius in his regionibus Temper tonitruum ferax; 
quippe tellus frigore prafcteritae hyemis conftrifta, 
vix exfpirare ex fe olea, fulphura, falia poruit: fimui 
ac idcirco calore Aprilis Mai] aperitur, affaiim 
in Atraofpheram exh alationes affurgunt oleofae,, fali- 
nsfc, diverfiftjmteque indolis, quae permixt* fecum, 
effervefcunt, inflammantur, fuimina fuigura < 5 c to* 
nitrua excitant. 

Spiraverant in menfis principio Aquilonares Venti, 
ilico hinc Anginas <Sc TuiTes oriebantur ; Inflamma- 
toriae erant Anginae oranes, Amygdalae admodura tu- 
mentes 6c rubrae j nonnullae Synanchas, alias Cynan- 
chae erant: nec nifi larga repetiraque Venaefeaione 
purgatione, faucium fotibus extern is, gargarifinatibus, 
diluentibufque potibus profligari poterant: Tertian* 
quoque ah hoc Vento crebriores ^ eo enim inimicior 
corpori humano hofpes vixdatur: aderant adhuc Va¬ 
riolas, fed pauciores mitiorefque. 

Inclinatio acus maxima fuit 72° z"$>. Minima 
70® 45^. Declinationem obfervavi ufque ad diem de- 
cimum nonum, quo hora undecima ante meridiem 
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fulminaverat, vidi fulmen fupra *des, fed taraen in 
altioricoeli parte tranfiifie, ita ut nuilatn a&ionetn 
ab ipfo exfpedtaverim ^ hora duodecima venio obfer- 
vatura in horto, quomodo fe declinatio acus Magne¬ 
tic® haberet, fublato operculo avocor quodam cafu,. 
interim exigua pluviae copia, vix memoranda cadir, 
qu® parumper vitrum, quo acus tegitur in capfula, 
ipfamque acum humedaverat; abftergeo accurate, 
impono ftylo, quid noto ! paralytica evaferat quali 
acus, vi orbata Magnetica, quiefcens femper quocun- 
que in fitu poneretur : duco fupra egregium Magne- 
tern hanc acum, bene impraegnari noluit, cum nun- 
quam verfus plagam, ad quam ali® acus fuper eodetrt 
Magnete dudtee, diregebatur : capi’tuli cavitatem po« 
livi, purificavi, applicationem acus ad Magnetem re- 
petii, ®que vano cum fucceifu : turn ad dexteri- 
mum fabrum Amftelodami mifi, qui cum ante bi¬ 
ennium ipfam mobiliflimam fecerat, nunc irrito co- 
natu variis temporibus reftituere cam cupiebat^ fed 
non potuit coadus fjbrefacere novas: excurrit id- 
circo multum temporis, quo Declinationem ;u ds no- 
tare non potui, atque ideo hiulcum harum obierva- 
tionum ponere coadtus fui. An hie effedtus a ful- 
mine> Afiirmari non audeo, fed contigit tempore ful- 
minis, quod (i acum tetigiifet, explicari ex analogis 
obfervationibu?, quas in Difftrtatione de Magnete 
collegi, utcunque poffet. 

Junius paucos exhibuit ferenos dies, temperatus 
admodum, hinc morbi acuti rariffimi fuere. Tertian® 
intermittentes adhuc dab ntur, fed benign® f a is, 6 i 
facillimae curatu, jam pauciflim® Variola;. q.iae ui ra 
annumfaevierant. Inclinatio actis maxima fun 74 31'. 
Minima 71 0 50’. 

I i i Maxing 
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Maxima maduit Julius pluvia: copia, unum alte- 
rumve ferenum modo exhibens diem : calor multo 
minor erat, quam quem Cereaiia aut fru&iis arborum 
ad maturitatem legitimam poftulabantinundabancur 
pafcua, imo qua: nunquam aquis obtedta fuerunt,jam 
oceani faciem, ad aititudinem duorum pedum fub 
aquis demerfa, induerant: FluviusLecca ad fununas 
uique oras impletus, tranfcendifiet aggeres, nifi vi- 
gTlatum prudenti pr®fe<3:uum confiiio 8 c induftria 
fuiflet: jam defperare colonus de meiTe, anxiufquc 
altiora pro pecore pafcua qua:rere. Non ramcn ubi- 
vis tcrrarum hie menfis acque pluvioius, confule 
Richterianas obiervationes circa Lipfiam captas, le- 
renos fulfifle fepe Soles invenies, imo & ita in 
Gallia fe habuit tempeftas. Utcunque humefeebat 
Julius, morbos tamen non produxir, foletque hie 
menfis plerumque iEfculapii filiis ferias aliquas lar» 
giri. 

Inclinatio acus maxima fuit 77 0 xf. Minima 
vero 7a 0 15'. 

Fuit Augujlus quoque in principio admodum hu- 
midus ; computruerunt ex arboribus mala pyraque, 
quorum fru&uum in Trajedtina Diocoefi magna pe- 
niiria : quam deploranda feges! grana tritici cxi- 
gua, plurimum furfuris, parum farinas concludcnria, 
maxima pars propter pluvias continuas germina- 
verat: colledta haec Ceres vix emtores invenir, 
quippe menfura, qua: 7 t florenis vendebatur prx- 
teriti anni tritico impleta, vix tribus fiorenis extru- 
dipotuit. lncipiebant Tertian® intermittentes, An* 
rumnalium more, fed l'atis benign®. Fuerunt quo¬ 
que Synochi, fimplices, fed qni nulla lymptomata 
fingularia, aut decurfum extraordinarum habuerunt. 
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Inclinatio aeds maxima fait y6° 3 o\ Minima 70 
graduum. 

September iterurn p’uviofus, pukhros tamen dies 
aliquot in initio conceffit, pod duodecimum, nul¬ 
lum ampiius. Aurora Borealis falfit decimo die, 
vefpera ab bora decima ad undecimam, ex nube vix 
lupra horizontem in parte Borea iueentes virgas eja- 
culans, nihil infoliti edens. 

Jam plures Tertian# & Quartan# Febres inter- 
mittentes vifebantur, non tamen mali moris, csete- 
roquin quia temperatus calor, vix alii morbi acuti 
regnabant. 

Inclinatio acds maxima fuit 70® 30'. Minima 
69° 15'. 

Oftobri coclum pluvi# maxima parte orbatuta 
purgatumque quidem, fed frigidius propter humidum 
prxteritis menfibus lolum ; pauci quoque fereni dies, 
hinc non maturuerunt in noftris Terris uv#: in 
Gallia contrarium obtinuit, ubi September 6c 0 <fto- 
ber fatis calidi excoxerunt egregic uvas, fuppedita- 
runtque Vinum generofiffimum, & praeftantius quam 
aliquibus antea&is annis. Pauci quoque hoc menfe 
morbi, aliquot Tertian# limplices, duplices, Quar¬ 
tan# quoque, non pertinaces. 

November pluvia abundans, temperate tamen fri- 
gidus : & quia totus annus humidior frigidiorque 1b- 
iito fuit, boves in pateuis l#tiffime veguerunt, pin- 
guiflim# fad#, nee aliter fe habuerunt Aves omnes, 
gallin#, fer# qu#libet, adeo ut fru&uura damnum 
obefioribus bobus refarcitum expertus fuerit colonus. 
Quinto & fexto die Auroram Borealem obfervavi, 
nihil infoliti exhibentem: fuerunt h# bin# hujus an- 
ni ultim# Auror#, adeo ut fulferint fexies: intuen- 
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do omnes animadvertebam non curare has Auro¬ 
ras quin am venu ipirent ex quacunque etiam piuga. 
Cum tamen in plagis Poreis primum iemper appa¬ 
rent - , indeque verius Auftrum feranrur, earum ma¬ 
teria altiori i.i aer is regione natat, quam in qua vend 
inferiores dominanrur : promoventur au^m Auroras 
a Bo’-ea veri is Auftrum, proculdubio a vento fu- 
perioris Atmolphasricae regionis hac diretftione 
latae. 

Jam Tndiuaioria acus maxime deprefla fuit Tub 
hortzonte, quando cum co angulum 69° 30 fecerit, 
minime d, angulo 68’ 50'. 

IDecembri notanda eft fubitanea ponderis Atmof- 
pherici muratio, cum enim vigefuno fecundo die 
Mercurius nodte in Barofcopio fufpendebatur ad 
18 rl pollic. mane adlcenderat ad 29 t pollices. 
Quae muratio intra 8 horas contigit. 

Inclinatio acus maxima fuit 69° 25'. Minima 
67 graduuro. 

Fuit aer pofteriori femeftri hominibus laluberri- 
mus, ira ut pauci morbi, paucique diem luum obi- 
erunt, imo nifi prioribus hujus anni menfibus Vari¬ 
olas plures folito extinxiftent, Ibliro parciora funera 
texiftet humus. 

Pluviae copia, quae hoc anno cecidir, perpendi- 
cularem altitudinem 3 3 pollicum, 5 7 lineas aequa- 
vic: In vapores autern raodo abierunt 28 pollices, 
1 \ lineae: adeo ut plus pluviae ceciderit, quam eva- 
poratum fuerit, quod oppido raro, fed id evenit, quia 
annus frigidus humidiflimufque fuir. 


EP HE- 
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EPHEME RIDES Ami 1731. 


I dNUdRIUS Frigus moderatum attulit : 

quae notari nierentur hoc menle, fcquentia font: 
geiabat diebus 14 15", 16, 17, parum quidem, gela- 
bat tamen, erat vero Mercurius in Barolcopio admo- 
dum depreflus, venti fpirabant Auftrales, fed pigri: 
mirabar hoc, cum vix aut nunquam gelu inchoafle 
animadverterim Barofcopio adeo depreflo iifque co- 
mitantibus vends, defnt admiratio flmulac percepe- 
rim in littoribus Lufiraniee & Hifpaniae faeyiifle im- 
petuoflflimas procellas, piurimas frangentes naves, 
triftiflima; Tragoediae caulks: dominabatur ibidem 
Ventus Auftralis, qui quoque inde delatus ad noftras 
ufque regiones, luas vires in aerem noftrum exercu- 
iffet, nifi Boreas oppoftta diredhone ipfi reftitiflet; 
aer inde piger & tranquillus>qu£madmodum Ludfato- 
xes pari ndu,fed oppofito, inle agcntes quiefcunt: fu- 
perante Auftro, hie flare obfervabatur, fuperatite Borea 
hunc regnare vidimus. Quam iobrie de futura atrnof- 
phxrse conditione ex altitudine Mercurii in Barofcopio 
ratiocinandum eft ! quippe vigefimo lexto, feptimo St 
odtavo die hujus menfis regelabat,Mercurio jam per- 
quam alto exiftante j St flante Vento Oriental* : vix 
crpdo aliquem majores circa Barometrum Anomaiias 
obfervafte unquam. 

Variolas obfervavi aliquas, paucas fuerunt, plerum- 
que difcretac, quibus pauci infantes perierunt. A 
medio Januarij inceperunt Pleuritidcs, corripientes 
modo Operarios & rufticos, mitioris indolis, raro in 
fuppurationem tendentes. 
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Fuerunt quoque Tertians duplices, quae folo fa- 
lium auE Amarorum ufu brevi & feliciter cura- 
bantur. 

Simulac regelabat, Coryzae exftabant. Lecca flu- 
vius hoc menfe parcam aquae copiam in fe complexus 
fiiit. 

Jam mihi nova aliquot \ r erforia comparaveram, 
ut iterum Declinationem Magnetis obfervarem: 
A cum Inclinatoriam fibi reliqueram, vifurus an vis 
Magnetica, ante biennium cum ipfa communicata, 
adhuc anno hoc fatis vegeta perftaret ? Docuit ex- 
perientia vim fummopcre hoc anno decreviffe ira ut 
menfe Decembri acum denuo iupra Magnetem du- 
cendam efle judicaverim, novifque his imbura viri- 
bus multo magis inclinabar, fufpicor tamen vires fa¬ 
tis ipfi conftitiffe ufque ad menfem Junium : Hi fee 
detedis arbitror nunquam nautas tuto fuis confidere 
Yerforiis poffe, qux ultra biennium Magneti appli- 
cata non fuerunt. - 

Inclinatio maxima actis hoc menfe fuit 68 gradu- 
um, minima 67° xo'. Declinatio maxima 14 0 55 
Minima 14 0 1$'. 

Februarius diuturuum gelu, fed moderatum, co¬ 
mes habuit; id incepit die fecundo, & abfque in- 
terruptione gelavit ufque ad finem vigefimi. Pofl 
fextum diem Mercurius in Barometro defeendir, 
donee ad infimam fere flationem fin die odavo & 
nono pervenerit, coelo urcunque fereno, placidis 
ventis, ex quacunque afflantibus plaga, perflante ge¬ 
lu: fed ejufmodi anomaliis luxuriare inceperat, per- 
gere ira fludebat annus. Node diei quinti valde ful- 
guravit, in aliis Hollandix urbibus ferocia mi cue- 
runt fulmina, & tremenda mugierunt tonitrua, prx* 
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qipue fuprat pagqtn Alfmeriam : Duodecimo die ced- 
dit velperi intra horam fextam & odtavam ingens 
nivis quantitas, qux altitudinem \$ pollicum xqua- 
vit, cum admida piuvia rara & tenuidima, tam pro* 
digiofam nivis copiarn intra brev’dimum tempus 
delapiam in hac regione nunquam obfervavi: Nivem 
folvi, foiuta dedit zo aqux lineas : hxc nix proinde 
modo novies rarior aqua etat: contigit hoc prodi- 
gium nodte praecedente Lunx quadrataram. Ob 
continuatum geiu Fluvius Lecca obriguit : pod di¬ 
em vigefirqum b-landiflime regelavit, foiuta feliciter 
fluviorum glades null am cladem aggeribus in- 
tulit. 

Hoc frigore durante filuerunt fere morbi: Vari- 
olx fuerunt, fed benigns, difcretx, vix quemquam 
e medio tollentes. Copiofa nix cum fubfequenti- 
bus aquilonaribus pod diem duodecimum Arthriti- 
dem excitavit, qux fxvior fuidet, fi aut majus reg- 
nadet frigus, aut Boreas diutius infeftadet; verum 
clementioris genij audrales non exiguum folatium 
xgritudini huic attulerunt. Cum vero per longif- 
iimum tempus, odtodecim fe lequentium dierum, gelu 
abfque intermidione corpora condrinxerat, impedi- 
ta in nonnullis perfpiratio fuit; hinc Diarrhoex, non 
prius dednens, quam abundans in corpore matcrics 
excreta fuerit, reditutaque libere perfpiratio; promp- 
tidimum idcirco remedium forris purgatio Sc podea 
blandum fudoriferum. Verum alios invafir Angina 
indammatoria, diuturnior quam periculofior pro- 
digata cito Venx fedtione, inprimis repetius purgan- 
tibus. Podquam regelare coepit, & aer piuvia hu- 
mefeere, Tufles oboriebantur, audris humidioribus 
valde relaxantibus pulmonum vedculas, adeo ut of- 
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eula excretoriorum lauora, nimifqtte patuK hue 
plus liquidi non nifi tulle exv^audi, dem 1 , fe¬ 
rine. 

Inclinatio acus maxima 50'. Mi a v trs a 6 $ 
graduum. Decimacio maxim- 14 s zo. Minima 
13 ° 49 '- . 

Mart to menfe fere Temper fpiraverunt Venn A- 
quilonares, ingrata temp eft ate «que Vegetantia ae 
Animalia afficientes : Hinc multi morbi, Arthritis., 
Pleuritis, Febres acutaj continue, Tertians intermit- 
tentes, Quartans, Variola:: poft dccimum quartum 
diem animadM ti eo% qui Phr ifi labor abanr, nvuf- 
to pejus fe batu fie, valde anx cs fuilTe : caulam ful- 
picari poteram nuiiam prseier anrecedentes, diu cou* 
tinuatos Aquilonares 

Diei leptimi vel’pc r Auroram Borealem oblervavi, 
exiguam, nihil inloliti terenrem. 

Inclinatio acus maxima fuit 6</ 15', Minima 
< 58 ° 2©'. Declinario maxima 14' 5-8', Minima 
13 0 30'. Inter diem quinturn & fextum difcrimen 
Declinationis evafit s uale uni gradui, Inclinatione 
manenre immutata. 

Mpr'tlis fuit ficctr, valde fr'gidus, plurimis aqui- 
lonaribus infeftus, fterihiqn-e ; hinc menle hoc elap- 
fo nondum ulla virebat arbos, fub finem florere cs- 
perunr mala armeniaca, verum frigorc perierunt Ac¬ 
res; mala perfica dein anuferunt fibres, qui nmltum 
a frigore pafli, foecundiores tamen fcccrunt fru<ftus. 

Jam crebriores Arthritides ingrati frigidique Aqui- 
ionares excitaverunt: jam Tertians fimpbees 8 c du- 
plices, Vernaliem more, fed copioftores fuerunr, 
jnequaquam tamen maligna: aut pertinaces. 


Inclinatio 
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Inclinatio acuS maxima fuit 70* 40'. Minima 
< 58 ° 45'. Declinatio maxima 1 6 Graduum, minima 
i 4 ° 25'. 

Maius in principio ingratus frigidufque, verum 
die quinto port meridiem maxima iiibito cantigit 
mutatio, ex coelo cadente calida pluvia, clementi- 
orem reddente aerem, hinc pofteris diebus caterva- 
tim ex arboribus erumpebant folia florefve, 8 c jam 
plurima lxta virere nitebantur, nifi iterum a die de¬ 
er i mo ufque. ad decimum quintum nodes frigidiifima; 
omnia iterum gelu conftrinxiflent; hinc nulla crefce- 
bant legumina, denla glacie obduda Terra fingulis 
nodibus; poftquam decimo odavo die tonuerat, 
mitefeere coelum coepit. Interim quinto die propter 
celerrimam atmofphaerx mutationem ex frigida in 
calidam, ilico aderant Anginae, leviores tarnen, fua 
fponte evanefeentes. Sequenti die Oolicos dolores 
abfque l'ebribus notavi, hi nodu corripuerant homi¬ 
nes antea faniflimos; caufam invenire non potui, 
nifi in fubitanea caloris frigorifque vicifiitudine; 
neglexifiem hunc morbum, nifi eo die mane invi- 
lens xgrotos, primos quatuor, in variis jedibus ta- 
men habitantes, de iis doloribus conqueftos audi- 
viflem, turn vero ab aere pendere fufpicatus, levio- 
remque in Intcftinis inflammationem dari ; Venam 
iecandam judicavi* optimo cum fuccefiu; in quibus 
id neglexeram, propinaveramque fpirituofa calida, 
opiata, morbus per triduum duravit, nec nifi Vena: 
fedioni & diluentibus profligatus fuit. Eodem tem¬ 
pore frequentes oriebantur Raucedines & Tufles, 
abfque febre, qua: tamen poll mediam nodem ex- 
acerbabantur ; pertinacifiimx hae fuerunt, non auf- 
cultantes Venx fedioni, purgantibus, fudoriferis, 
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blandefacientibus j fed temp us diuturnum poftula- 
bant, turn Mellita, atque Opiata. 

Decimo quarto die Lumen fulfit Boreale, quod ni¬ 
hil, antea non notatum faspius, fpe&andum dedit. 
Inclinatio acus maxima fuit yz° Minima 68 

Graduum. Declinatio maxima i6° 30'. Minima 15 
Graduum. 

Junto Synochos fimplices obfervavi, quos nulla 
malignitas comitabatur, ideo facile curati larga Venaj 
fedione <$e nitrofis, diluentibus, refrigerantibufque 
potulentis. Erant quoque Variolas, fed ejus naturce, 
ut nunquam mitiores fuerint s aut eife poffint; exop- 
taflet unufquifque nunc fibi hunc morbum, fi poftea 
fe liberum immunemque ab eodem fore, fibi perfua- 
dere potuiifet; erant Variolas difcretae, paucas, exi- 
guae, quibus infantes aliqui non aut vix tegrotabant, 
nequaquam decumbere coadi; fuppurata; jam fexto 
die erant omnes puftulae, & penitus exficcatas nono 
die. Verura peffimas Coryzas fuerunt, diutifiime du- 
rantes, propter ingentem tempeftatutn varietatem, 
quippe fi nunc regnabat magnus calor, eum poftero 
die magnum frigus, ab Aquilonaribus advedum ex- 
cepit. Sufpicor omnes Inclinations, quas acusoften- 
dit ab hoc menfe ufque ad Decembrem, eife minores 
quam par erat, propter vires magneticas longinquitate 
temporis minutas. 

Declinatio maxima fuit 16 0 30'. Minima iy° 50', 

Julij vigefimo quarto die adeo terribilia corrufca- 
runt fulmina, concomitantibus tonitruisadmodumcre- 
pitantibus mugientibufque, ut nunquam fimilia vide- 
rim vel audiverim, inceperunt poft meridiem hora 
4 f defiverunt hora fexta : multa tamen damna urbi 
non intulerunt; hinc inde lapides ex caminis dejedi, 

tegulas 
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tegube ex te&is^ duae arbores prope urbem Fifiae, 
6c pro parte degiubitae, ubi fulmen decurrerat: taftu?, 
qui fub un^ arbore hofpitium qusefiiverat ab hoc ful- 
mine, civis fuburbanus. 

Jam toto hoc menfe ccelum mite, clemens, fere- 
num, fertile, hinc opima Meffis, praeteriti anai penu- 
riam compenfans j adeo falubris fuit hasc tempeftas, ut 
vi^aliqui tegrotaverint. Declinatio acus maxima 
1 6° io'. Minima 15 0 40'. 

Augujtus admodutn calidus fuit,fed caelum adeocle- 
mens, benignum, falubre, ut melius exoptari a mor- 
talibus non poflet: hinc pauciffim* jegritudines. Po¬ 
mona vero adeo fecunda, ut nimiam protulerint op- 
timorum fructuum 6c maturorum arbores copiam, 6C 
vix pretium fru&ibus fteterit. 

Declinatio maxima acus fuit hoc menfe 1 6° f. 
Minima if 35-'. 

September coelo quoque gavifus fuit temperato 5 c 
miti, paucis infeftus Aquilonaribus : protulit anginas 
aliquas inflammatorias acutiores, 6c mitiores 5 pro¬ 
tulit quoque Tertianas 6c Quartanas, intermittentes, 
minus tamen in civitate quam ruri: Erant has ex ge- 
nere Autumnalium, non aufcultabant Lixiviofis fali- 
bus, aut amaris antifebrilibus: verum feliciffime cen- 
tenos curavi, propinando vomitorium, idque interdum 
bis, turn deco&um amarum per paucos dies, deinde 
Corticem Peruvianum, qua methodo radicitus exftir- 
patae funr, neque recruduerunt. 

Declinatio acus maxima fuit if $f Minima 
1 4° io'. 

Offoher foecundus fuit in progignendis luminibus 
Boreis, quinque enim apparuerunt: die tertio, vef- 
peri ab hora oftava ultra duodecimam no&urnam, 
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coclo admodum placido &C quieto ingens lumen Bo- 
reumdabatur, emittens lente fuas columnas ab Hori¬ 
zonte verfus Zenith, quae diutiffime perftabant nullis 
interrupts ventis. 

Die feptimo ingens Aurora Borealis fpe&abatur, 
totum ccelum clarius illuftrans, quam Luna Dicho» 
toma feciiret, hora feptima incepit in plaga Euro-bo- 
rea, fed pedetentim proferpfit quoque ad plagam occi- 
dentalem, ita ut fimul micuerit per totum coeli trac- 
tum ab Euro-borea adOccafum, adeo exporre&a fa¬ 
it hora undecima: prope horizontem coelum eratob- 
du&um nube alba, denfiori quam ut Stellarum lucent 
tranfmitteret: ex hac nube interdum aflurgebat pars 
columns inftar, aliquando abrumpebatur pars nubis, 
insqualis figurae, qus ita divuifa lucebat, lente pro- 
mota verfus Zenith, nam nullus ventus prope terrae 
fuperficiem regnabat: prsterea nihil fingulare ha- 
buit. 

Die oftavo vefperi iterum fulfit Aurora Borealis in 
plaga coeli Borrolybica : Erant crebrs, interrupts nu- 
bes exigus, atrae• fupra quas hsrebant nubes pellu* 
cids lucentes, quiets, non emittentes radios aut 
columnas: duo fpirabant fimul venti, fupremus erat 
Hypaquilo, inferior Notus. Supremi vend inferior 
pars incurrens in fuperiorem nubium partem, aliquid 
abripiens fecum deferebat, quod admodum rare- 
faftum, motuque inteftino fervefcens lucere incipiebat: 
ex bis abrafis partibus emittebantur interdum virgs j 
ex reliquis ramen nubibus raro exibat columna, quae 
parum fplendebat. Reliquae Aurorae nihil fingu* 
kre habuerunt. 
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Fait a£r toto hoc menfe faluberrimus: hinc pau- 
ciflimae xgritudines, nifi fab finem menfis quo ruri 
potiflimum Febres Tertianae Simplices, Duplices, 
Quartanaeque intermittentes: in civitate multo pauci- 
ores fuerunt. Quoniam pomorum 8t pyrorum tanta 
ubertas hoc Autumno, ut nullo pretio haberi potue- 
rint, vulgus iis nimium indulfit: hinc Dyfenteriae, 
ruri praecipue, in urbe pauciores; non taraen proferp- 
ferunt, nec contagiofze fuerunt. 

Declinatio maxima fuit 14 0 30'. Minima autem 
14 Graduurn. 

November. Qu ara temperatum, quam clemens 
hue ufque fait coelum f Non Autumnus, fed Aiftas 
temperata adelfe fuit vifa : decimo die extra hanc ur¬ 
be in fpatians vidi omnes adhuc arbores virentes pau- 
cifftmaque Tiliarum folia fliva decidua. Triticutn 
Autumno hoc fatum, increvit nimis, adeo ut bobus 
devorandum, gratninis loco in pafeuis propinaretur 3 
ne rnagis excrefcens, future hyemis frigus ferre me¬ 
lius polfet. Omnes edules herbas in hortis vegebant, 
ut menfe Auguflo folent, adeo ut etiamft fera advene- 
rit Aidas, diutiflime tamen blando fuo cal’ore rerram 
refecerit, manferitque: fuit vigdimus lextus dies ul¬ 
tra mod urn calidus, e turn ft, humidus 6c flante 
Borea. 

Die fexto Auroram Borealem fpe£hvi, diverfam 
ab omnibus, quas hucufque contemplacus fum : Erat 
enitn coelum ab Auftro per Occafum ufque ad Sep- 
tentrionem plurimis interrupts nubibus ornatum, 
qqae omnes quiefcebant,tranquill* fuis in locis ha?ren- 
tes, quauivis ventus aliquis regnarer, lucebnnt omnes 
alba luce, totum coelum illuftrante: Ordinaria fuit 
Aurora, quaj trigefima die comparuit. Plurimx da- 
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bantur Tertians •, duplices praecipue, 5c Quartans 
febres intermittentes, quae pertinaces non fuerunr, fe- 
liciter enira profligate funt methodo fupra notata, 
Variols quoque dabantur, paucs, fed Confluentes 6c 
Difcrets, benigne indolis, paucos interimentes, eti- 
amfi copia puftularum notabili faciem occupave- 
rint. 

Maxima declinatio acus fait 14 0 15', minima 14 
Graduum. 

December. Cam jam acum Inclinatoriam viriurn 
fuarum maximam fecifle jadturam animadverteram, 
earn denuo fupra Magnetem duxi, viribufque tantis ac 
potuit, impregnavi, ilico veram Inclinationem often- 
dit 69° 15'. Aliquoties ex fuo loco turbata, poll 
nonnullas ofcillationes ad eundem gradum Inclination 
nisrediit. Declinatio maxima fuit 14 0 Mini¬ 

ma 13 0 23'. 

Variolae hujus mentis fuerunt ejafdem generis ac 
Novembri obfervaveram. Prxterea dabantur Terti¬ 
ans & Quartans febres intermittentes, nihil infoliti 
habentes, nec diverfae ab iis, quas fuperioribus Au- 
tumni menfibus traftaveram. 

Tota pluvis quantitas, quae hoc anno delap fa fuit, 
altitudinem perpendicularein modo habuit 17 | polli- 
cum rhenolandicorum, quae exigua eft, fuit autem 
annus inter ficciores numerandus. Sub vaporis forma 
in auras abiverunt zy pollices 10 t lin. quae copia 
fere eft iili equalis, quam elapfo anno obfervave¬ 
ram. 
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